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PEBA RADIO (Pertusati) • Mod. E/505, ME/505 6 W e ME/505 8 W. Gamrae d’onda in metri: Ml 320-580, M2 190-320, Cl 34-54, 
C2 21-34 e C3 12,3-21. Medie frequenze 467 kc/s. Potenza d’uscita 2,5 watt. Consumo 56 watt. ME/505 W 6 eguale pero senza mo¬ 
bile. ME/505 W 8 con altoparlante 8 watt. 






